Año 1 / N* 10 / Agosto de 1956 


Una oportunidad desaprovechada 


Hemos recorrido las instalaciones de la Exposición 
Rural en Palermo. Independientemente de la conside- 
ración de otros valores, en lo que respecta a la ar- 
quitectura nos encontramos allí, con la imagen del 
caos y del desorden. No es éste, el “nuevo” caos y 
desorden “moderno”, mezcla de las diversas tenden- 
cias arquitectónicas, sino del caos anterior, el caos 
que ya debía suponerse definitivamente superado. 
Es el caos producto de la improvisación, de la falta 
de asesoramiento técnico y de un liberalismo mal en- 
tendido. 

Debemos recordar que, desde el Pabellón de Trans- 
portes de Sullivan, en la Exposición Colombófila de 
Chicago de 1893, o desde el Pabellón de los Tiempos 
Nuevos de Le Corbusier de 1936, muchas exposicio- 
nes de gran valor arquitectónico se han efectuado en 
todas partes del mundo. En todas ellas, se procuró 
un orden y una coherencia del conjunto, apuntando 
siempre a un avance cultural pleno. 

Pero en nuestro país se organiza, hoy, una exposición 
sin un plan de desarrollo, sin una idea central quel 
provea orden y unidad. Su consecuencia, es lo hecho 
en La Rural, de donde sólo se salvan casos aislados, 
por su calidad (tales los pabellones de Concord e 
lggam), 

Sin embargo, era éste el momento histórico conte- 
niente, después de un silencio de diez años impuesto 
por la clausura, de efectuar una demostración en todos 
los sentidos, de la pujanza y grandeza del país mi- 
rando con libertad y amplitud hacia su futuro. 
¿Qué se habría obtenido si el conjunto se hubiera des- 
arrollado siguiendo las expresiones conceptuales y 
formales de las obras aisladas anteriormente mencio- 
nadas, por ejemplo? Desarrolladas dentro de un Plan, 
repitiendo uno o varios elementos estructurales-for- 
males en orden, estudiando los espacios plásticos-ex- 
teriores entre los pabellones de la exposición, logran- 
do en suma un todo único en el conjunto? 

Se habría logrado un hecho plástico, a la par de fun- 
cional, vale decir, hubiera ocurrido lo que todos de- 
seamos: mostrar al público por fin, un ejemplo de la 
nueva arquitectura. 

Se ha perdido una oportunidad este año; es de desear 
que este fracaso sirva de experiencia para los veni- 
deros. 
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Presentación ante el Decano Interventor en la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 


La Sociedad Central, por intermedio de su presidente 
y secretario, arquitectos Federico A. Ugarte y Luis 
A, Vernieri López, respectivamente, se ha dirigido al 
Decano Interventor de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo, arquitecto Alberto R. Lanusse, refirién- 
dose a la situación creada a muchos colegas, miem- 
bros del cuerpo docente de la misma, en los siguientes 
términos: 

Esta Comisión Directiva tiene el agrado de dirigirse al señor 
Decano Interventor para referirse a la situación creada a mu- 
chos colegas, que habiendo figurado en el cuerpo docente de 
esa Facultad, han sido objeto, sin posibilidad de descargo 
previo, de acusaciones hechas públicas que 

dición de hombres y universitarios, 

Es nuestro deseo dejar sentado especialmente, que esta pre: 
sentación se ha originado en nuestro único desacuerdo en el 
procedimiento seguido en todos los casos y que afecta tan 
profundamente al respeto que mercco todo prolcsional, 
Felizmente la situación en estos momentos ha variado para 
bien, y sabido es, por conversaciones mantenidas con el se. 
ñor Decano Interventor por miembros de esta Comisión Di- 
rectiva, que está en su ánimo agoter los recursos para dar 
finalmente a cada uno la justicia que en su momento le fuera 
negada. 

Estas son las razones que mueven a la Comisión Directiva a 
solicitar a usted la pronta y feliz solución de este enojoso 
episodio, 

Reciba el señor Decano Interventor los mejores deseos por 
que su gestión en estos difíciles momentos de reorganización 
sea lo más exitosa posible. 


Representantes de la Sociedad Central 
En el Ministerio del Interior 


A requerimiento del Ministerio del Interior, la Comi- 
sión Directiva designó al arquitecto Rafael Ricardo 
Graziani representante de la S. C. A. en la Comisión 
dependiente de ese Ministerio que estudia la Ley de 
Alquileres, 


En la Dirección Nacional de Catastro 


El arquitecto Juan F, Arrastía ha sido nombrado repre- 
sentante “ad honoren” de la Sociedad Central de Ar- 
quitectos, ante la comisión que dependiendo de la Di- 
rección Nacional del Catastro, tendrá por objeto fijar 
los requisitos formales que reunirá el plano a que se 
refiere el decreto reglamentario de la Ley N* 13.512 
de Propiedad Horizontal, con vistas a simplificar y 
agilizar al máximo el trámite de aprobación de los 
mismos. 


Dicha representación fue requerida por el Director Na- 
cional de Catastro, ingeniero Andrés E. Garlan, y al 
manifestársele el cumplimiento de su pedido, se le 
agradeció, por intermedio del presidente de la S. C, A., 
arquitecto Federico A. Ugarte, la atención dispensada 
a esta Institución. 


En la Municipalidad de Luján 


Ha sido designado el arquitecto Rogelio A. Di Paola 
representante de la Sociedad Central, para integrar la 
Comisión Honoraria, dependiente de la Municipalidad 
de Luján, que tendrá a su cargo el peritaje del cum: 
plimiento de las cláusulas contractuales por parte de 
la empresa que ha de tener a su cargo la refección del 
palacio municipal. 


En la Municipalidad de Buenos Aires 


A solicitud del Secretario de Obras Públicas y Ur- 
banismo de la Municipalidad de Buenos Aires, arqui- 
tecto Jorge Vivanco, la Comisión Directiva dispuso 
designar al arquitecto Mario Cooke (h) delegado de la 
S. C. A. ante la Comisión a crearse en dicha Municipa- 
lidad y que tendrá a su cargo el estudio de los requisi- 
tos que deben reunir los edificios que hayan de some- 
terse al régimen de la propiedad horizontal. 


Desígnanse profesores en Arquitectura y Urbanismo 


El Decano Interventor en la Facultad de Arquitectura y Urba- 
niemo resolvió efectuar ad referéndum del Consejo Universi- 
tario, las siguientes designaciones de profesores titulares inte- 
rinos en la mencionada case de altos estudios 

Composición Arquitectónica: Alfredo €. Casares, Eduardo A. 
Martín, Carlos Coire, Raúl O. Grego, Odilia E. Suárez, Fran- 
cisco Fernando Rossi, Edgardo P. Poyard y Clorindo M, J. 
Testa; composición arquitectónica, ler. curso. Alberto González 
Gandolfo; introducción a la arquitectura, Germán E. Frami- 
ñán; visión, L, César V. Janello; visión, Il, Oscar F. Crivelli; 
visión, JUL, Rafael R. Onetto; visión, José A. Le Pera; historia 
de la arquitectura y del arte, 1 y II, Héctor C. Morixe y Raúl 
González Capdovila, respectivamente; estabilidad de las cons 
trucciones, TIL, Luis C. Cuncio; construcciones e instalaciones 
complementarias, I, Jorge R. Larrea; construcciones e insta- 
laciones complementarias, HL, Ernesto F. Riganti y Arturo Es- 
quero; especificación y dirección de obras, Jorge V. Rivarola; 
planeamiento, primer curso, Eduardo J. Sarrailh. 

Se expedieron, igualmente, las siguientes confirmaciones: 
En Introducción a la Construcción, Guillermo Zelasco; en 
Estabilidad de las Construcciones III, Luis Carlos Curcio; en 
Geografía Humana, Social y Económica (Curso Superior de 
Urbanismo), Juan E. M. Duprat; en Evolución de las Aglo- 
meraciones Humanas (Curso Superior de Urbanismo), Jorge 
A. Arancibie; en Composición Arquitetctónica, Juan Carlos 
Malter Terrada, y se puso a cargo del dictado de Especifica: 
ción y Dirección de Obras, a Jorge Víctor Rivarola y de His- 
toria del Arte a Ricardo Braun Menéndez. 


Conflicto en la rama sanitaria del gremio 
de la Construcción 


Con motivo del conflicto que el gremio de la Cons- 
trucción soporta en su rama sanitaria, en nombre de 
la S.C.A., su presidente, el arquitecto Federico A. 
Ugarte se dirigió al ministro de Trabajo y Previsión, 
doctor Raúl C. Migone, expresándole los deseos de la 
Sociedad de que el mismo encuentre pronta y justa 
solución, dada su incidencia en los problemas que 
interesan a la profesión, como así también a la eco- 
nomía del país. 
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Designación en la Municipalidad de Buenos Aires 


El nuevo intendente de Buenos Aires, señor Luis Ma- 
ría de la Torre ha nombrado al arquitecto Jorge Vi- 
vanco, secretario de Obras Públicas y Urbanismo de 
la Municipalidad. 


Nuevos Decanos Interventores 


El Gobierno Provisional designó nuevos Decanos In- 
terventores en la Facultad de Arquitectura y Urba- 
nismo de Buenos Aires, al arquitecto Alberto R. La- 
nusse; en la de Córdoba, al arquitecto Jaime Roca, y 
en la de Tucumán, al arquitecto Federico Hernán Le- 
rena, 

Con tal motivo, la S. C. A., por intermedio de su 
presidente, arquitecto Federico A. Ugarte, cursó las 
respectivas notas de felicitación por las importantes 
funciones asignadas. 


Designación del secretario de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo 


El decano interventor en la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo, arquitecto Alberto R. Lanusse, dictó 
una resolución por la cual se designa secretario de 
esa casa de estudios al arquitecto Félix Cirio (h.). 


Conferencia en la Sociedad Central 


El día 13 de junio, en la sede de la Sociedad Central, 
el ingeniero argentino Alejandro Solari, perteneciente 
al Centro Panamericano de Recursos Naturales de la 
Organización de los Estados Americanos (O.E.A.) y 
a la Universidad de Río de Janeiro, dió una charla 
sobre el tema “La interpretación de la fotografía 
aérea y el Planeamiento”, ante una calificada concu- 
rrencia de profesionales especializados en Urbanismo 
y Planeamiento. 


Fallecimiento del arquitecto Paúl Hary 


El día 21 de junio dejó de existir en esta capital el 
arquitecto Paul Hary. Nacido en Buenos Aires, en 
1875, el extinguido colega, diplomado en la Facultad 
de Ciencias Exictas, Físicas y Naturales de su ciudad 
natal, perfeccionó sus estudios en la Academia Real 
de Bellas Artes de Bruselas. 

De larga actuación profesional y docente que le gran- 
jearon el respeto y estima de quienes frecuentaron su 
trato, puso su capacidad e inteligencia al servicio de 
su país en diversos cargos y publicaciones, con elogio 
de la crítica. 

Profesor de arquitectura en la Facultad de donde egre- 
sara, integró su Consejo Directivo, y llegó a ejercer 
el vicedecanato, siendo nombrado en 1925 profesor 
honorario de la misma. 

Vinculado tempranamente a la Sociedad Central, fue 
vocal de la Comisión Directiva durante los ejercicios 
1006-1907 y 1907-1908; vicepresidente en el período 
1912-1913. Desempeñó luego diversos cargos de im- 
portancia, haciendo sido designado desde junio de 1953 
miembro del Consejo Asesor de la Sociedad. La S. C. 
A. lo recuerda en momentos en que su deceso priva a 
la sociedad de una figura de particular relieve. 


VISITA DEL ARQUITECTO JACQUES LAURENT 


Ha visitado nuestro país el distinguido arquitecto fran- 
cés Jacques Laurent, Arquitecto Jefe de Edificios y 
Palacios Nacionales y Arquitecto Jefe de Monumentos 
Históricos de Francia y de la Escuela de Bellas Artes 
de París, miembro de la sección francesa de la Unión 
Internacional de Arquitectura y de la Casa de América 
y caballero de la Legión de Honor. 

Realiza una extensa gira por algunos países sudame: 
ricanos, dictando conferencias sobre temas de su es- 
pecialidad. 


n Santiago de Chile dirigió la construcción del edifi- 
cio para la “Alianza Francesa”, filial de la capital 
chilena. Por obligaciones de uno de sus cargos, figu- 
ran entre sus cometidos el proyecto y dirección de los 
edificios que los servicios exteriores de Francia cons- 
truyen en el exterior, especialmente palacios para las 
representaciones diplomáticas, liceos y escuelas donde 
se enseña y difunde la cultura francesa por el ancho 
mundo. Antes de su viaje a Chile con tal finalidad, ha- 
bía proyectado y dirigido el edificio del Liceo Francés 
en Viena, y otros en Copenhague y Ankara. 

Dirige actualmente, la construcción de barrios obreros 
en la capital francesa. 

Llegó al Aeropuerto de Ezeiza el viernes 8 de junio, 
a las 16, donde fue recibido por el presidente de la 
Sociedad Central de Arquitectos, arquitecto Federico 
A. Ugarte y los arquitectos Ernesto Manzella, Alejo A. 
Amavet y Mario Cooke (h.). 
El sábado 9 concurrió, invitado por el presidente de 
la Sociedad Central, a la función nocturna del teatro 
Colón. 

El martes 12, a las 20, fué recibido en la sede central 
de la Sociedad Central de Arquitectos, donde fué ho- 
menajeado por colegas argentinos. Posteriormente, el 
presidente de la S. C. A. y un grupo de colegas, le 
ofrecieron una cena en un restaurante típico de esta 
ciudad, a la que asistieron el arquitecto Federico A, 
Ugarte y señora, arquitecto Carlos Vilar y señora, ar- 
quitecto Luis E. Bianchetti y señora, arquitecto Horacio 
Ballvé Cañás y señora y la señorita arquitecta Erica 
Funes. 

El miércoles 13, el señor Consejero Cultural de la Em- 
bajada de Francia, Robert Weibel Richard le ofreció 
un almuerzo en el Club Francés y asistieron, invitados 
especialmente, el señor presidente de la S. C. A., arqui- 
tecto Federico A, Ugarte, el señor Director de Enseñan- 
za Artística del Ministerio de Educación, arquitecto Hi- 
larión Hernández Larguía, el señor Decano Interventor 
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Uni- 
versidad del Litoral, arquitecto Jorge A. Ferrari Har- 
doy, los señores arquitectos, Juan Manuel Acevedo, 
Alejo A. Amavet, Alejandro Billoch Newbery, Eduardo 
Dimet, David Gambourg, Hernán Lavalle Cobo, Gui- 
llermo Lemos Bioy, Alberto Prebisch, Federico Ruiz 
Guiñazú y Amancio Williams y los señores Barón Phi- 
lippe de Luze, Consejero de la Embajada de Francia; 
Léonce Clément, Inspector General de la Alianza Fran- 
cesa; Robert Danton y Jean Pénard, Agregados Co- 
mercial y Cultural de la Embajada de Francia, res- 
pectivamente, 


El mismo día miércoles, a las 19, el arquitecto Laurent 
pronunció una conferencia en el salón de la Alianza 
Francesa, sobre el tema “Técnica Nueva de Construc- 
ción”, con la asistencia del señor Embajador de Fran- 
cia en la República Argentina, Philippe Baudet y a la 
que asisticron también un gran número de colegas ar- 
gentinos. 

Posteriormente, el arquitecto Lanrent, cenó con sus 
colegas en un restaurante de la capital 

El jueves 14, en horas de la mañana, invitado especial- 
mente por el arquitecto Federico A. Ugarte, visitó la 
obra del Teatro Municipal General San Martín y pos- 
teriormente realizaron un paseo por la ciudad, volvien- 
do a almorzar juntos en el Club Francés. 

A las 17.15, del jueves 14, fué despedido en el Aero- 
parque de la ciudad de Buenos Aires por el presidente 
de la Sociedad Central de Arquitectos, arquitecto Fe- 
derico A. Ugarte y los arquitectos señorita Erica Fu- 
nes, y señores Alejandro Billoch Newbery, Julio A. 
Miglia, Alejo A. Amavet y Mario Cooke (h.), par- 
tiendo con rumbo a la ciudad de Montevideo, a las 
17.45, 


La U.N. y el problema de la vivienda 
en la Argentina 


El Presidente de la Comisión Nacional de la Vivienda 
de la Argentina, ingeniero Luis V. Migone, declaró que, 
a raíz de sus gestiones y conversaciones en Wáshing- 
ton y Nueva York, dos peritos en la materia visi- 
tarán la Argentina. Además se va a prever una partida 
para la Argentina en el presupuesto de asistencia téc- 
nica de vivienda de las Naciones Unidas correspon- 
diente a 1957. 

Como parte de las múltiples actividades desarrolla- 
das durante su permanencia en Estados Unidos, el 
seniero Migone visitó al titular de la Dirección de 
endas de Nueva York, señor S. Ratensky, quien 
lo impuso minuciosamente de la extraordinaria obra 
realizada por ese organismo desde su fundación en 
1938, ya que actualmente controla, supervisa y admi- 
nistra cerca de 100.000 unidades de viviendas cons- 
truídas por ese organismo dentro del radio metropo- 
litano de Nueva York. 


Junta Consultiva en la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo 


En las elecciones de representantes por los egresados y profe- 
sores para imegrar la Juma Consultiva obtuvo la mayoría la 
Lista “B”, resultando elegidos los arquitectos Alfredo Agosti- 
sl; Luia Moros, 3. Oscaz Molinos y Jorge A. Togneri, este 
último por la minoría, y los suplentes arquitectos Ricardo 
Tapia, José Aslán, Dermo: Grehan y Jorge Vivanco. 

La Lista Unica de profesores está integrada por los arquitectos 
Alejo A. Amavet (Titular) y Ricardo Braun Menéndez (Su- 
plente) y Luis C. Curcio (Titular) y Enrique F. Etchart 
(Suplente). 


Nuevas autoridades de la S. C. A. 
en la División Santa Fe 


En las últimas elecciones realizadas en la seccional 
Santa Fe de la Sociedad Central, resultaron electos, 
por unanimidad, los siguientes socios para integratr 
la nueva Comisión Directiva: Presidente, arquitecto 
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Juan Mai; Vicepresidente, arquitecto Guerino C. Gue- 
rra; Secretario, arquitecto David Berjman; Tesorero, 
arquitecto Jorge Mansur; Vocales, arquitectos Pedro 
Mazzucchelli y Pedro E. Galán; Vocal Suplente, ar- 
quitecto Livio R. Strada. 

Al término del acto eleccionario la asamblea dió un 
voto de aplauso a la Comisión Directiva saliente por 
la eficiente labor realizada. 


Asociación para el estudio 
de la Arquitectura Sacra 


Un grupo de estudiantes de Arquitectura ha iniciado 
la reparación de un local ubicado en el subsuelo de 
la iglesia de Santo Domingo, con el asesoramiento 
del padre prior del convento, y la dirección del ar- 
quitecto Jorge Madero. Participan también los estu- 
diantes Jorge Arguimbau, Teodoro Lage, Rodolfo 
Jorge Berbery y Antonio $. Antonini. 

Con el apoyo y la colaboración de otros colegas, los 
nombrados han decidido ahondar en el estudio de la 
arquitectura sacra, para lo cual han constituído una 
entidad que tiene su sede provisoria en Venezuela 34], 
de esta capital, donde se reciben adhesiones los días 
lunes y viernes, de 19 a 20. 


Nombramientos en Santiago del Estero 


De conformidad a las nuevas asignaciones del presu- 
puesto en vigencia, la intervención federal en la pro- 
vincia de Santiago del Estero, nombró el siguiente per- 
sonal para el ministerio de Obras Públicas: 

Dirección General de Arquitectura: Director general, 
arquitecto Raúl Alfonso Cara; jefe de departamento, 
arquitecto Enrique Y. Basbús, José Antonio, Basabe e 
ingeniero Antonio R. Yagile; secretario técnico, arqui- 
tecto Manuel J. R. Galíndez. 


Fue explicado al general Aramburu el Plan acerca 
de la remodelación de la zona sur de la ciudad 


Visitó el presidente del Gobierno Provisional, general 
Aramburu el quinto piso de la casa central del Auto- 
móvil Club Argentino, donde el Banco Hipotecario 
tiene instaladas las oficinas destinadas a concretar el 
plan de remodelación de un importante sector de la 
ciudad, mediante la demolición de lo existente, y su 
reemplazo por nuevas construcciones, ajustadas a un 
plan urbanístico de vastas proporciones. 

El arquitecto Antonio Bonet, a cargo de los trabajos 
y a quien secunda un calificado grupo de profesiona- 
les, explicó al general Aramburu la forma cómo ha 
sido encarada la solución del problema para la vas- 
ta zona comprendida por las avenidas Belgrano, Ca- 
seros y Paseo Colón, y la calle Lima. 

Explicó el arquitecto Bonet que se desea facilitar el 
empleo de las nuevas técnicas constructivas y, en 
cuanto al proyecto en sí, puso de manifiesto que exis- 
ten muy pocos antecedentes extranjeros, desde que so- 
lamente en los Estados Unidos y Cuba se está hacien- 
do algo parecido. 

En la vasta zona delimitada por las calles antes ci- 
tadas serán suprimidas las manzanas actuales y re- 
emplazadas por sectores más amplios, de 16 manza- 
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nas cada uno, con viviendas capaces de albergar a 
75.000 personas. Cada uno de ellos constituirá una 
unidad urbanística con sus espacios verdes, centros 
sociales y de esparcimiento, y la edificación estará 
dividida en tres tipos diferentes: de 6 metros de al- 


“tura, destinada preferentemente para fines comercia- 


les y culturales; los bloques denominados “grecas” 
por su conformación, de 11 a 13 pisos, y las “torres”, 
de 36. Estos dos últimos están constituidos por depar- 
tamentos de distintas comodidades para albergar a 
las familias según sea el número de sus componentes, 
y en cuanto a los espacios abiertos, en ellos se con- 
templará la construcción de una plaza y un campo 
deportivo. 

Cada unidad de 16 manzanas estará bordeada por ave- 
nidas de tránsito ligero, separadas de las sendas de- 
limitadas a los peatones y conectadas al interior por 
vías de penetración de baja velocidad. 

El general Aramburu siguió con evidente interés las 
explicaciones y requirió en repetidas oportunidades 
datos ampliatorios sobre el proyecto, Uno de los pun- 
tos más importantes: el de la ubicación de los inqui- 
linos de las casas actuales al ser demolidas éstas pa- 
ra dar paso a las nuevas, fue motivo de una infor- 
mación complementaria, destinada a disipar la in- 
quietud que la iniciativa ha despertado en tan vasto 
sector de la ciudad. En efecto, las obras serían ini- 
ciadas en los sectores donde existen construcciones 
fiscales y dependencias oficiales, y así, se dijo, me- 
diante un desalojo de solamente 860 personas, podría 
construirse la primera unidad, con capacidad para 
22.000, y éstas al dejar sus viviendas, permitirían la 
prosecución de los trabajos sin perjuicio para nadie 
y en etapas sucesivas, que seguramente se prolongarán 
por espacio de diez años. 

También está contemplada la racionalización de las 
obras y su ejecución de acuerdo con un ritmo de- 
terminado, para que no perturben el normal desen- 
volvimiento de la industria de la construcción en el 
resto de la ciudad y aun del país, por la excesiva ab- 
sorción de materiales y mano de obra. 


Invitación para los próximos Juegos Olímpicos 


Ha sido recibida una invitación de The Royal Victo- 
rian Institute of Architects, de Melbourne, dirigida 
a los arquitectos argentinos. 

El texto de la misma es el siguiente: 

Melbourne, la segunda ciudad de Australia, se halla en grandes 
preparativos con motivo de ser la sede de los Juegos Olímpicos, 
los que tendrán lugar del 22 de noviembre al 8 de diciembre 
próximos. 

De cinco a seis mil de los mejores atletas del mundo, campeo- 
nes de más de 80 naciones, competirán en Melbourne en cien- 
tos de pruebas en 16 ramas del deporte. 

Se anticipa que, además, otros 8.000 a 10.000 visitantes ven- 
drán desde lejanos países a presenciar los juegos. 
Melbourne, se propone ofrecer a los visitantes una grata esta- 
día. La reserva de alojamientos es objeto de una especial 
atención. Como es de imaginarse, los hoteles serán insufi- 
cientes para alojar la anormal afluencia de visitantes, pero los 
habitantes de Melbourne han encontrado la solución ofreciendo 
sus propios hogares a los turistas de otros países, 

Los miembros del Royal Victorian Institute oí Architects esta- 
rán sumamente complacidos de recibir como invitados en sus 
hogares a miembros de la Sociedad Central de Arquitectos y 


sus señoras esposas y amistades, durante la duración de los 
Juegos, Esperamos que algunos de los miembros de esa entidad 
aprovecharán esta oportunidad de asistir a los Juegos, brindán- 
donos con ello un gran placer. 


Concurso de Anteproyectos Exposición IGGAM 


El día jueves 12 de julio último se recibieron en la 
sede de la Sociedad Central de Arquitectos, por el 
arquitecto asesor Raúl Oscar Grego, treinta y un tra- 
bajos presentados al concurso, habiendo quedado in- 
tegrado el jurado encargado de discernir los premios 
por los arquitectos Luis M. Morea y Roberto J. Lei- 
va, en representación de la S, C. Á., arquitecto Al- 
fredo Casares, por los participantes (habiéndole sido 
imposible al arquitecto Casares, por motivos especia- 
les, hacerse cargo de su designación, representó a los 
mismos el arquitecto Eduardo A. Martín, elegido en 
segundo término) y por la entidad promotora los se- 
ñores Hamlet Sassano y Oscar Magdalena. 


El resultado del concurso ha sido el siguiente: 
Primer premio de la señorita María Claudia Repetto 
y señor Augusto Mario Boccara, ambos alumnos del 
quinto año de la Facultad de Arquitectura y Urba- 
nismo de la Universidad de Buenos Aires; Segundo 
premio, de los señores Raúl N. Núñez y Raúl H. Mar- 
coni, alumnos del sexto y tercer año, respectivamen- 
te, de la misma facultad; Tercer premio, de los se- 
fñores Esteban Jacinto Incausti y Juan Carlos Ferro, 
ambos alumnos del sexto año de la misma facultad; 
Cuarto premio, de los señores Juan Carlos Taiano 
del quinto año de la referida facultad y José Tomás 
Ríos, como alumno colaborador; Quinto premio, de 
los señores Evaristo Ramón Sosa del sexto año de la 
misma facultad y Carlos J. Argielles, como alumno 
colaborador, y Menciones: señorita Paulina Jaichenco 
del quinto año de la misma facultad, colaborando el 
alumno de cuarto año Walter Miguel Molinatti; Héc- 
tor R. Posse y Armando Raúl Díaz, ambos alumnos 
de quinto año de la Facultad de Arquitectura y Ur- 
banismo de la Universidad de Tucumán; Arturo Fer- 
nando Montagú, alumno del quinto año de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires, colaborando los alumnos de la misma 
facultad señorita Mirian Diner y señor Mario Abel 
Dujowne, y María Claudia Repetto y Augusto Mario 
Boccara, autores a su vez del primer premio. 


Reconstrucción de los templos incendiados 


El arquitecto Francisco J. Achával Rodríguez repre- 
senta a la Municipalidad de la Capital en la comisión 
especial designada para resolver las reparaciones mo- 
rales y materiales surgidas de la destrucción de los 
templos metropolitanos el 16 de junio del año ante- 
rior, que preside el subsecretario de Culto, doctor Ro- 
berto Lanusse, e integran además el ingeniero Edgardo 
Jorge Lafage, en representación del Ministerio de 
Obras Públicas; el señor Cayetano Antonio Licciardo, 
por el Ministerio de Hacienda; el capitán de navío 
Humberto Francisco Burzio, por la Comisión Nacio- 
nal de Museos, Monumentos y Lugares Históricos; 
monseñor doctor Guillermo Bolatti, vicario general 


La Sociedad Central de Arquitectos ha concluido 
la operación de venta de la sede Paraguay 1535, 
en mérito a lo resuelto por la Asamblea del 
12 de julio ppdo. Con ello se ha concretado el 
primer paso tendiente a cumplir el propósito de 
evolución que todos los asociados alientan. 
Desde el día 31 de dgosto funcionarán todas 
| las dependencias sociales y la biblioteca en el 
edificio sito en la calle Monrevibeo N” 942 
recibido como parte del importe convenido y 
aprobado. 

El desenvolvimiento de la Sociedad en dicho 
| edificio, de menores dimensiones que el actual 
pero apto, no tendrá carácter de permanente, 
ya que ha de cumplirse, en el menor plazo po- 
sible, la finalidad preestablecida que consiste 
en levantar una nueva casa para la profesión, 
dotada de todos los elementos y comodidades 
que permitan una mejor acción social y una 
más intensa y dinámica obra profesional, para 
lo cual se estudian con entusiasmo diversas so- 
luciones. 


del Arzobispado de Buenos Aires; fray Luis Alberto 
Montes de Oca, prior del convento de Santo Domingo, 
y fray Jesús Rodríguez, guardián del convento de San 
Francisco. 


Se invita a los señores socios a enviar antecedentes 
personales 


En virtud de los frecuentes pedidos de representantes, 
delegados, peritos, ete., que son recibidos por la 
S. C. A. y a efectos de poder designar entre todos 
los socios de la Institución a quienes por sus condi- 
ciones puedan resultar más eficaces, a propuesta del 
arquitecto Luis A. Vernieri López, la Comisión Di- 
rectiva resolvió invitar a todos los socios a enviar a 
esta central los antecedentes profesionales de todo 
orden que consideren de interés a fin de formar un 
fichero donde se registren debidamente clasificadas 
todas las actividades de los consocios para facilitar 
de esta manera las designaciones que en lo sucesivo 
se requiera. 


Se proyecta construir un barrio de viviendas de tipo 
económico en la provincia de Santa Fe 


Con el fin de compenetrarse de las necesidades de la 
vecina localidad de Casilda (Santa Fe), y planificar 
las obras que permitan mejorar las condiciones de 
vida de la población, viajaron a dicha localidad, ubi- 
cada a no muchos kilómetros de distancia de Rosario, 
el ministro de Obras Públicas de la intervención fe- 
deral, ingeniero Emigdio Pinasco; el gerente del Ban- 
co Hipotecario, Casa Rosario, señor Armando Fra- 
gueiro; el vicepresidente de la Comisión Provincial 
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de la Vivienda, de la Segunda Circunscripción, ar- 
quitecto Antonio Pascuali, y otros funcionarios del 
Gobierno. 

La comitiva se constituyó en el Palacio Municipal 
de Casilda, donde el ingeniero Pinasco con sus cola- 
boradores cambiaron ideas con las autoridades acer- 
ca del plan de obras públicas a desarrollar en la ciu- 
dad y sus alrededores, visitándose después los luga- 
res donde se proyectan realizar trabajos de mejora- 
miento edilicio. Nuevamente en la sede de la Munici- 
palidad, quedó convenida entre las autoridades de 
ésta y el ministro. y sus colaboradores, la realización 
de un censo de población necesitada de vivienda. Y 
una vez llevado a cabo el mismo, el Gobierno estu- 
diará cada caso en particular, disponiendo después 
en definitiva la planificación y construcción de las 
mismas. 


El barrio que se piensa levantar para los que carecen 
de viviendas cómodas, contará, además de un mercado, 
con estación sanitaria, delegación policial y locales 
para negocios. 


El problema de la vivienda en Santiago del Estero 


Comisionado por el Ministerio de Obras Públicas de 
la provincia de Santiago del Estero, viajó a esta Ca- 
pital el Director General de Arquitectura, arquitecto 
Raúl Alfonso Cara, con el fin de gestionar ante la Co- 
misión Nacional de la Vivienda los trámites relaciona- 
dos con los proyectos formulados para la solución del 
problema de la vivienda en esa provincia. 

Durante la ausencia del arquitecto Cara, fué encargado 
interinamente del despacho de la repartición, el secre- 
tario técnico de la misma, arquitecto Miguel J. Galín- 
dez Ruíz. 


Actividades en el campo de la 
Vivienda en América 


La División de Vivienda y Planeamiento de la Unión 
Panamericana informa que la Fundacáo de Casa Po- 
pular, de Brasil, ha presentado un proyecto de ley 
proponiendo un impuesto de un 19% a las transaccio- 
nes de importación y exportación para Financiar la 
construcción de viviendas interés social. El Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, de Costa Rica, 
iniciará pronto la construcción de 200 unidades de 
vivienda en Hatillo, proyecto que contempla algunos 
servicios comunales, tales como iglesia, escuelas, tea- 
tro y centro comercial, Mediante un Decreto reciente, 
el Instituto de Vivienda Urbana de El Salvador ha 
sido autorizado para colocar tres millones de colones 
en bonos del Banco Central a fin de ayudar al finan- 
ciamiento de viviendas para familias de medianos 
ingresos, cuyo costo ha sido calculado entre 8 y 
20.000 colones la unidad; el mismo Decreto auto- 
riza al Instituto a vender al público hasta 10 millones 
de colones en bonos. En México, la industria de la 
construcción estima que es necesario construir annal= 
mente 42.000 unidades de vivienda en el Distrito Fe- 
deral, por un valor superior a los mil millones de 
pesos, a fin de absorber el incremento de la pobla- 
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ción del área metropolitana de la Capital. La Natio- 
nal Public Housing Administration, de los Estados 
Unidos, acaba de anunciar la construcción de 2.500 
unidades de vivienda para familias de escasos ingre- 
sos en Puerto Rico; durante el presente año, Puerto 
Rico iniciará los trabajos de construcción de 5.000 
unidades de vivienda, que entregará en arriendo a 
familias modestas por una renta mensual variable 
entre 4 y 30 dólares; a fin de este año, San Juan 
contará con 7.334 nuevas viviendas de renta redu- 
cida, cantidad que puede ser comparada con las ci- 
fras de 1948, cuando sólo se construyeron 750 unida- 
des de este tipo en la Capital; la Corporación de 
Vivienda de Punta Borinquen acaba de firmar un 
contrato para la construcción de 420 unidades de vi- 
viendas para la hase aérea de Ramey, por un valor de 
4 millones de dólares. 


Congreso sobre urbanismo en Cambridge, U. S. A, 


Con el propósito de encontrar las bases comunes para 
la labor conjunta de arquitectos, arquitectos paisa- 
jistas y urbanistas en materia de diseño urbanístico, 
se celebró en la Ciudad Universitaria de Cambridge, 
U. S. A., un congreso convocado por la Escuela de 
Diseño para Graduados de la Universidad de Har 
vard. Según los patrocinadores, el diseño urbano tie- 
ne miras más amplias que los objetivos de estas tres 
profesiones, no obstante el aporte vital de todas y 
de cada una de ellas. Los 400 delegados estaban de 
acuerdo al reconocer la ausencia de belleza en la 
ciudad contemporánea, ya que las nuevas urbaniza- 
ciones tienden más bien a recuperar en breve plazo 
la inversión antes que a satisfacer las necesidades de 
la comunidad. El Decano de la Escuela, José Luis 
Sert, se manifestó opuesto al suburbanismo, y sostuvo 
que un buen diseño es básicamente un acto de fe. 
Richard Neutra insistió en la necesidad de volver a 
establecer el equilibrio en el ambiente urbano. El 
alcalde David L. Lawrence, de Pitisburgh; el arqui- 
tecto Edmond N. Bacon, director ejecutivo de la Co- 
misión de Planificación de Filadelfia, y Víctor 
Gruen, de la firma Gruen € Associates, presentaron 
proyectos de diseño urbanístico de Pittsburg, Fila- 
delfia y Fort Worth, respectivamente, en los cuales 
se había otorgado un papel preponderante al análisis 
y programación de desarrollo urbano. El director del 
Departamento de Planificación Urbana y Regional 
del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), 
Frederick Adams, al analizar los problemas de efec- 
tuación del diseño urbanístico, eriticó la ausencia de 
estudios de uso del suelo, de zonificación y de escala 
urbana en la educación del arquitecto y del arqui- 
tecto paisajista. 

El urbanista Francis Violich, de la Universidad de 
California, sostuvo que el diseño urbanístico es po- 
sible en la ciudad contemporánea, siempre que. éste 
sea considerado función del proceso de planificación. 
Oskar Stornorov expresó que las Escuelas de Arqui- 
tectura están totalmente desorientadas en lo que se 
refiere al trato de seres humanos; su interés se dirige 
principalmente al tratamiento de fachadas, colores, 


espacios y masas. Aunque el congreso procuró no lle: 
gar a conclusiones, hubo consenso en admitir que 
la próxima ctapa del desarrollo de la ciudad contem- 
poránea consistirá en la modelación (o remodela- 
ción) de la escena urbana, y que el conocimiento de 
la futura forma física de la ciudad cooperará a pre- 
parar las mejores medidas legislativas y financieras 
que transformarán la visión en realidad. 


La Primera Reunión Técnica Interamericana 
en Vivienda y Planeamiento 


El Consejo Interamericano Económico y Social 
(CIES) resolvió convocar para el presente año la 
Primera Reunión Técnica Interamericana en Vivienda 
y Planeamiento, cuya fecha y sede serán determina: 
das una vez que se consideren los ofrecimientos de 
los Gobiernos miembros de la Organización de los 
Estados Americanos. Junto con esta resolución, el 
CIES transmitió un proyecto de temario que se en- 
cuentra en las oficinas de esta Sociedad para consul- 
ta de los interesados. 

El objetivo que persigue esta Reunión Técnica es 
orientar a los Gobiernos miembros de la OEA, a tra- 
vés del CIES, en la acción nacional e interamericana 
en el campo de la vivienda de interés social y del 
planeamiento, en cumplimiento de la Resolución 


XXXV de la Décima Conferencia Interamericana. 
Esta Resolución se refiere especialmente al problema 
de-la vivienda, expresando que, tanto en su aspecto 
urbano como en el rural, es este de los más graves 
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problemas que afectan al Continente, y, por lo tanto, 
juzga conveniente “que los miembros de la Organi- 
zación de los Estados Americanos se comprometan 
a efectuar un plan conjunto encaminado a la solu- 
ción de tan grave problema, fortaleciendo, en cuanto 
sea posible, la acción de los organismos e instrumen. 
tos existentes de acuerdo con los recursos disponi- 
bles”. El proyecto de temario agrupa, bajo estos dos 
títulos, temas de candente interés: 1. La acción de las 
instituciones en los programas nacionales de vivienda 
y planeamiento. 2. Acción, coordinación y coopera- 
ción técnica interamericana en el campo de la vi- 
vienda y del planeamiento. 


oria del Arte en el Instituto Francés 
'es 


Cursos de 
de Buenos 


Patrocinado por la embajada de Francia en la Ar- 
gentina, la señorita Edith Desaleux, profesora en le- 
tras, diplomada del Instituto de Arte y Arqueología 
de la Universidad de París, dictará un curso de His- 
toria del Arte, en francés, en el Instituto Francés de 
Buenos Aires, Maipú 1220. La Comisión Directiva 
de la S. C, A. al tomar conocimiento del citado curso, 
dispuso la publicación del programa del mismo, que 
a continuación se detalla. 

1.— La Escultura Gótica. (Los viernes, de 11 a 12). 

Este curso comprenderá el estudios de los temas siguientes: 


1) El siglo XIL Marco histórico, económico y social de la 
Catedral. 

2) Transición entre el arte románico y el arte gótico. 

3) Diferencias entre el gótico del Norte y el gótico del Medio- 
día de Francia. 

4) Nuevos temas de la escultura en el siglo XIII 

5) La vida de los escultores en la Edad Medi 
6) Los grandes símbolos de la escultura gótica en las grandes 
catedrales (Chartres, París, Rennes, Amiens, Bourges, Stras- 
bourg). a 


sófico medioeval a través de la escultura, 
francés en Europa. 

TL. —Las estéticas y el estilo de su época. (Los martes, de 
18 a 19). 

Estudio de les distintas concepciones del arte desde la prehis- 
toria hasta el siglo XX, y de sus expresiones cn un estilo pro- 
pio de cada época. Ejemplos tomados en la historia del arte 
francés. 

Las lecciones serán ilustradas con proyecciones luminosas o 
con filme, y se indicará una bibliografía para cada tema tra- 
tado. 

El curso sobre escultura gótica figura a título optativo para 
la obtención del Diploma Superior del Instituto Francés. 


Pisos Graniticos Monolíticos 
con. Juntas de Bronce 


Industria Vasco-Argentina del Piso 'BALDOR"' 
Moreno 144 T. E. 642649) 


Ramos Mejía 


Los candidatos clasificados primero y segundo en el examen 
para dicho diploma recibirán una beca de viaje y estudios en 
Francia, válido por ocho meses. 


Nuevo plan de viviendas aprobado 
por el Gobierno Nacional 


El Gobierno Provisional levantará de inmediato cen- 
tros urbanos constituidos por 25.000 casas, eliminando 
a las “Villas Miserias”, ubicadas en distintas zonas 
de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. El vas- 
to plan fué expuesto a la opinión pública por el ti- 
tular del Consejo Económico Social, doctor Raúl C. 
Migone, y se traduce en los siguientes puntos esen- 
ciales: 

Fomentar las cooperativas de constructores, que po- 
drán adquirir los materiales en mayor cantidad y a 
menor precio. 

Intensificar la mano de obra especializada, previen- 
do satisfactoriamente la radicación de los inmigran- 
tes. 

Mejorar el comercio de repuestos para camiones y 
facilitar la introducción de estos vehículos. 

Además estudiar, por intermedio del Ministerio de 
Transportes, la posibilidad de dar prioridad, en los 
transportes fluviales, a materiales y equipos de cons- 
trucción, desplazando otras mercaderías de menor 
grado. 

Reglamentar ordenanzas y códigos de edificación vi- 
gentes, con el fin de fomentar la edificación en las zo- 
nas dotadas de servicios públicos y medios de trans- 
portes, y permitir un mayor aprovechamiento del 
volumen edificable y una mejor aplicación de las con- 
quistas de la técnica actual. Las medidas que se pro- 
pician serían aplicadas por las autoridades municipa- 
les, previa consulta de los organismos específicos, ta- 
les como la Comisión del Código de la Edificación de 
la Ciudad de Buenos Aires. 

Revisión del régimen de imposiciones que gravan la 
construcción de viviendas económicas, como ser: de- 
recho de aprobación de planos y de edificación, agua 
para construcciones, etcétera, tanto municipales como 
otras de reparticiones públicas, con vista a “su elimi- 
nación y por el término de diez años. Los otros dos 
sistemas que serán revisados, son el régimen imposi- 
tivo inmobiliario y el de impuestos a los réditos, de 
capitales empleados en estas obras. 

Uno de los aspectos más salientes del plan de obras 
gubernamental se radica en la industria privada. Re- 
comienda en ese sentido que el Banco Industrial de la 
República Argentina preste apoyo crediticio amplio 
y selectivo a las industrias de la construcción, de los 
materiales —particularmente a aquellas que tienden 
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a la modulación y normalización— y de los sistemas 
prefabricados que ofrezcan entera garantía de aptitud 
técnica. Aconséjase, asimismo, al ministerio de Ha- 
cienda que la acción crediticia en apoyo de las indus- 
tria de la construcción, de los materiales y de los 
sistemas prefabricados, sea cumplida por los Bancos 
Hipotecario Nacional e Industrial en sus respectivas 
esferas. 

Finalmente se anuncia el apoyo oficial directo del Go- 
bierno a los sistemas de prefabricación parcial o to- 
tal de viviendas, pues en ellos está implícita una fu- 
tura reducción del costo de la edificación. Se estudiará 
la posibilidad de entregar viviendas semiterminadas, 
para ser completadas por sus usuarios como forma de 
obtener una reducción considerable del costo de las 
viviendas económicas y de elevar el sentido de respon" 
sabilidad social de sus moradores. 


Prosecución de las Obras del Mercado del Plata 


Ha sido aprobado, por la Intendencia Municipal, el 
proyecto, planos, presupuestos y demás documenta- 
ción confeccionada por la Dirección Ceneral de Ar- 
quitectura y Urbanismo para la prosecución de las 
obras del Mercado del Plata y Oficinas Municipales. 
De esta manera, la Municipalidad asegura la conti 
nuidad de esas obras, paralizadas luego de rescindido 
el contrato con la empresa que tuvo a su cargo los 
trabajos ya efectuados, con el objeto de habilitar pa- 
ra la ciudad, lo más prontamente posible, un edifi- 
cio de indiscutible necesidad y beneficio públicos. 
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Amplio Plan sobre Barrios de Viviendas en 
Buenos Aires 


En el despacho del interventor nacional de la pro- 
vincia de Buenos Aires, coronel Bonnecarrere, se rea- 
lizó un importante reunión de la que participaron 
el ministro de Obras Públicas, ingeniero Aguilera; 
el presidente del Banco Hipotecario Nacional, doctor 
Rawson Paz; los directores de esa institución, ingenie- 
ro Burgos y arquitecto Avila Vergara, y los directores 
del Instituto Provincial de la Vivienda, arquitectos 
Ricur y Casares y doctor Pérez Crespo. Finalizada la 
reunión, el coronel Bonecarrere, juntamente con los 
nombrados, concurrió a la sala de periodistas de la 
Casa de Gobierno, con el objeto de informar acerca 
de los importantes temas tratados en la misma. 
Dióse cuenta de que la reunión tuvo carácter de 
preliminar y se echaron las bases para una acción fu- 
tura, que se espera ha de tener grandes y fecundas 
proporciones, acerca de la labor coordinada entre los 
organismos provinciales y nacionales en favor de la 
solución del problema de la vivienda. 
El doctor Rawson Paz anunció que en el plan de 
trabajos que tiene el Banco Hipotecario para el co- 
rriente' año figura la construcción de barrios de vi- 
viendas en Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quil- 
mes, San Isidro, San Justo, San Martín y Vicente Ló- 
pez. Dijo además que su gestión ante las autoridades 
de la provincia de Buenos Aires es relativa a la so- 
licitud de compra a bajo precio de las parcelas necesa- 
rias para poder hacer efectivos esos propósitos. 
Señaló que ese pedido encierra, por sobre la significa- 
ción como iniciación de trámites, matices especiales, 
a través de los cuales trasciende un legítimo espíritu 
de respeto al principio federalista, que afirma el alto 
propósito de armonizar esfuerzos en procura de la so- 
lución de un problema común. 
La provincia de Buenos Aires, sin resignar su juris- 
dicción, se halla en la emergencia en condiciones de 
coadyuvar a la gestión que realizan las autoridades 
nacionales, pues en la citada materia existe una aus- 
piciosa coincidencia. 
Informóse también que los funcionarios de la provin- 
cia hicieron conocer al presidente del Banco Hipoteca: 
rio Nacional su complacencia por el trámite preferen- 
cial y el bajo interés que en el proyecto de reestruc- 
turación del sistema crediticio de dicha entidad se ha- 
bía acordado a las cooperativas para viviendas, soli- 
itándose que con mayor interés fueran atendidas las 
inquietudes del Instituto Provincial de la Vivienda, 
lo que así prometió el doctor Rawson Paz. 
Finalmente, en la reunión se trataron otros problemas 
conexos con la vivienda, tales como el de los desalo- 
jos la aplicación de nuevos sistemas de construcción 
concursos para la construcción de proyectos para vi- 
viendas y otros más. 


Homenaje al doctor Luis María Drago 


Ha sido designado el primer Consejo Superior del 
Instituto Drago de Cultura Americana, inaugurado 
en la ciudad de Córdoba.- Entre sus integrantes como 
vocal consejero, figura el arquitecto Jaime Roca. 
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Han sido creados los Consejos de las Universidades 


Se estima de interés la publicación del decreto-ley 
N* 10.775, de fecha 15 de junio, que crea en todas las 
universidades nacionales el Consejo de la Universi- 
dad, y del respectivo considerando: 


Artículo 19— Créase en todas las Universidades Nacionales 
el Consejo de la Universidad, que estará integrado por el 
Rector Interventor —el Vicerrector Interventor en su caso— 
y los Decanos Interventores de cada Facultad, designados di- 
rectamente por el Gobierno Provisional de la Nación, 

Art. 2?— El Consejo de la Universidad tendrá las funciones 
que por Decretos 477/55, 478/55, 4.361/55 y 6.403/55, han 
sido atribuídas al Interventor Nacional de las Universidades, 
con excepción de las que corresponden a este último por vi 

tur del artículo 6% del presente Decreto-Ley. Tendrá, además, 
las funciones previstas en el inciso D) del artículo 33% del 
Deoreto 6.403/55; en este caso el Consejo se constituirá con 
exclusión del Decano Interventor de la Facultad respectiva. 
An. 3? — El Consejo de la Universidad funcionará con quó- 
rum de más de la mitad de sus miembros y sus resoluciones 
deberán tomarse por simple mayoría. El Consejo de la Uni- 
versidad elegirá entre sus miembros un Vicerrector Interven- 
tor, para reemplazar al titular en caso de enfermedad o au 
sencia temporaria si no hubiera sido designado directamente 
según lo previsto en el artículo 1%. 

Art. 49 —El Consejo de la Universidad considerará en ins- 
tancia única y definitiva, las ternas que conforme al artículo 
40* del Decreto 6403/55 elevarán los Decanos Interventores 
y por simple mayoría de todos sus miembros designará, en 
su caso, profesor titular. 


Art. 59— Contra las resoluciones del Consejo de la Univer- 
sidad, sean las dictadas de acuerdo con lo previsto en el ar- 
tículo 33, inciso 1) del Decreto 6.403/55 o en función de lo 
establecido en el artículo 4% del presente DecretoLey, o 
cualesquiera de otro carácter o naturaleza, no habrá recurso 
jerárquico. 


Art. 6% —El Rector Interventor tendrá la representación, ge 
tión, administración y supcrintendencia de la Universidad. 
Presidirá las reuniones del Congreso y ejecutará las decisiones 
de este último, En caso de empate tendrá doble voto. 

Art. 79— Los Decanos Interventores de las distintas Faculta- 
des tendrán las funciones y atribuciones que las disposiciones 
vigentes han conferido a los Delegados Interventores. 

Art. 87 —El Consejo de cada Universidad preparará el pro: 
yecto de estatuto que constituirá su ordenamiento legal, te- 
niendo en cuenta las modalidades de su tradición y las con« 
veniencias de su ámbito local, cuidando establecer para la 
constitución y composición de las autoridades de cada una de 
las Facultades y de la Universidad misma, la proporción que 
asegure la responsabilidad directiva del claustro de profesores 
y sus representantes. El proyecto aprobado por el Consejo 
será sometido a la consideración de una Asamblea Universi 
taria que convocará el Rector Interventor y que estará cons- 
tituída por los representantes de los profesores, egresados y 


INCIDENCIA DEL VALOR DE CADA RUBRO EN 
EL COSTO TOTAL DE UNA OBRA 
(PORCENTAJES APROXIMADOS) 


MAMPOSTERIA (obra gruesa: paredes, tabiques, 
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CORTINAS DE ENROLLAR . US e 

OTROS RUBROS (incinerador extintores, techa- 

dos*, vidrios, derechos) 55 
100 % 


* En ol caso de edificios chicos con techos de tejas, el por- 
centaje de este rubro puede elevarse hasta el 15 % ab- 
sorbiendo el porcentaje de ascensor y parte del corres- 
pondiente a hormigón armado. 


alumnos que hayan sido elegidos para constituir los Consejos 
Directivos de las Facultades, según prevé el Art. 43 del De. 
creto N? 6.403/55, debiendo el proyecto ser publicado previa- 
mente y en forma amplia, con antelación no menor de treinta 
(30) días a esta elección. La Asamblea Universitaria podrá 
introducir enmiendas al proyecto, pero respetando siempre el 
principio mencionado; si el proyecto obtuviese el voto favo- 
rable de los dos tercios de los miembros que componen la 
Asamblea, quedará automáticamente convertido en estatuto 
de la respectiva Universidad; en caso de no logratr dicha ma- 
yoría, la Asamblea se reunirá nuevamente a los diez días y 
volverá a considerar el proyecto y/o las disposiciones que no 
hubieran obtenido dicha mayoría, en su caso. En esta segunda 
deliberación quedará convertido en Estatuto, el proyecto y/o 
disposiciones sancionados por simple mayoría de los miembros 
que componen la Asamblea. 

Art. 9 —El Estatuto de cada Universidad será publicado en 
el Boletín Oficial y entrará en vigencia a los diez días de su 
publicación, quedando sin efecto desde entonces frente al 
mismo, las disposiciones de la Ley N% 1.597 del Decreto 
N? 6.403/55 y de cualquier otra disposición legal o reglamen- 
taria que se le oponga. 

Cada Universidad y sus Facultades procederán a reorganizarse, 
en su caso, conforme a su estatuto, dentro de un término no 
mayor de noventa días; dentro del mismo término se procederá 
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a la elección de los Decanos y Rector de la Universidad, con+ 
forme a dicho estatuto, a quienes pondrán en posesión de sus 
cargos el Rector y Decanos Interventores, respectivamente, ter- 
minado en tal momento el mandeto de estos últimos, 

Art. 10.— Quedan modificados, en los términos de los ar- 
tículos 1%, 2% y 6” del presente Decreto-Ley, el Art. 2% del 
Decreto N9 477/55; el Art. 2 del Decreto N% 478/55; el 
Art. 3% y 33, Inc. 1) del Decreto N% 6.403/55 y cualesquiera 
otros que deban concordar con lo establecido en el presente 
Decreto-Ley. 

Art. 11. — Queda modificado el Art. 41 del Decreto N* 6.403/55 
en los siguientes términos: El Consejo de la Universidad, por 
decisión de la unanimidad de sus miembros, está autorizado para 
designar sin necesidad de nuevo concurso y como caso excepcio- 
nal, a profesores que en posesión anterior de ese carácter, os- 
tenten títulos de valor eminente y extraordinario, suficientes 
para justificar la excepción. 

Art. 12. — Derógase el tercer párrafo del Art. 29, último párrafo 
del Art. 40 y los Arts. 12 a 20; 22 a 24; 41; 44 y 49 del Decreto 
N. 6.403/55 y 10 y 13 del Decreto N. 2.249/56, como asimismo 
toda otra disposición que se le oponga o en cuanto se le oponga. 
Art. 13,— El Ministerio de Educación y Justicia propondrá la 
sanción de les normas que en concordancia con los fundament: 
finalidades y disposiciones de este decreto se adapten a la or 
ganización de la Universidad Nacional del Sur, creada por 
Decreto N? 3.576 del 6 de enero del corriente año. 

Art. 14.—El presente Decreto-Ley será refrendado por el 
Excmo. señor Vicepresidentet Provisional de la Nación y por 
todos los señores Ministros Secretarios de Estado, 


Formula sugestiones sobre préstamos hipotecarios 
la Sección Santa Fe de la 5. C. A. 


La Sociedad Central de Arquitectos, Seccional Santa Fe ha 
considerado la resolución del Barco Hipot: io Nacional que 
limita la consideración de solicitudes de préstamos para cons- 
truir en lotes interiores con salida a calle por pasillo única- 
mente a los casos en que se ofrezca la totalidad del terreno 
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—vale decir, todos los lotes y el pasillo como una solicitud— 
y que el pedido encuadre en las disposiciones de la Ley 
Ne 13.512 de Propiedad Horizontal. 

La entidad expresa que, impuesta de su contenido, y en cum 
plimiento de su función social-profesional, estima de su deber 
expresar su opinión sobre el aleance y trascendencia de la 
resolución dictada, proponiendo a la vez las medidas que a 
su juicio debieran adoptarse, con vista al mejor cumplimiento 
de la finalidad propuesta. Expresa que la mencionada dispo- 
sición satisface una impostergable necesidad de ajustar dichas 
edificaciones a normas jurídicas que en legal forma establez- 
can las relaciones —derechos y obligaciones— de los distintos 
condóminos de las partes comunes del predio, edificio y/o 
instalaciones con innegable beneficio para los futuros propie- 
tarios; por cuanto, de esa manera, quedan salvados los incon- 
venientes actuales derivados de la falta de una legislación 
adecuada. 


“No obstante, agrega, lo expresado precedentetmente, dada 
la diferencia existente entre las edificaciones de varias plantas 
altas y con servicios e instalaciones comunes completas —que 
justifican cabalmente el concepto de que informa la recordada 
ley — y las viviendas, en su mayoría modestas, de una sola 
planta y sin más servicio en común que el uso y alumbrado 
del pasillo de salida a la calle, debe convenirse que este último 
caso particular debe ser considerado como tal, limitando los 
mismos al alcance de las disposiciones sobre propiedad hori- 
zontal, únicamente para los problemas del uso común del 
pasillo, procurando su más simple y menos gravoso cumpli- 
miento”, 


Señala enseguida que la aplicación del nuevo régimen en de 
terminados casos, sin plazo prudencial y amplia difusión de 
advertencia previa y sin excepciones, ha creado y crca a mue 
chos propietarios, en su mayoría de escasos recursos, una si- 
tuación afligente. Señala después que la cuestión que debe 
ser considerada desde el punto de vista del superior interés 
general con carácter de urgencia; entiende que debe legiclarse 
en forma amplia sobre las condiciones técnico-funcionales que 
deben reunir los lotes interiores en beneficio tanto de los ad- 


Cap. $1.500.000 
Avda, Belgrano 990 - T, E. 38 - 3394 - 4533 


quirentes como de la colectividad. 
Después de otras consideraciones respecto al fomento prefe- 
rencial de las edificaciones en altura mediante el régimen de 
propiedad horizontal, y referirse a los casos de lote interior 
único con salida a la calle por pasillo, expresa que la seccio- 
nal Santa Fe ha adoptado al respecto una resolución en que 
se solicita al Banco Hipotecario Nacional: 

a) Que se de curso a todas las solicitudes en trámite o con 
turno acordado para su presentación, para edificar en lotes 
interiores con salida a la calle por pasillo, en un todo de 
acuerdo al régimen de propiedad horizontal. 

b) Que se admita en las mismas condiciones antedichas nue- 
vas solicitudes en los siguientes casos: Cuando existan lotes 
edificados o afectados con préstamos acordados, de acuerdo 
con el régimen de préstamos anteriores. En estos casos —en- 
tre otros motivos— para evitar la especulación con el valor de 
los lotes restantes, es estima prudente establecer un plazo no 
mayor de 180 días para la presentación de las nuevas solici- 
tudes, Cuando haya edificios en construcción, aunque no se 
hayan iniciado gestiones ante cl Banco; siempre que las mis- 
mas tengan fecha cierta de iniciación del trámite aprobatorio 
municipal anterior a la fecha recurrida. 

Que se consideren exceptuados del régimen de propiedad ho- 
rizontal, por no comprenderle sus disposiciones, los casos de 
lote interior único y libre de servidumbre con el lote de frente 
u otras, considerándose los mismos como operaciones indivi- 
duales. 

Sugerir a la Municipalidad de Santa Fe, la conveniencia de 
suspender transitoriamente la admisión de nuevas solicitudes de 
permisos para la subdivisión de predios en lotes interiores, 
por un término no mayor de treinta días que se estima sufi- 
ciente para dictar una ley reglamentaria de las condiciones 
técnico-funcionales a las que deberán ajustarse en lo sucesivo 
los loteos, tales como las dimensiones y lados mínimos compa- 
tibles con una vivienda mínima, la longitud y ancho de los 
pasillos de salida a calle, este último en función del número 
de lotes y de la edificación permitida en los mismos; la 
unidad arquitectónica-estética del conjunto de las edifica- 
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ciones interiores; los- servicios comunes- e instalaciones hasta 
el lote de fondo, las zonas urbanísticamente permisibles para 
este tipo de loteos, etcátera, todo ello con vista al interós, tan- 
to de los adquirentes como colectivos. 

A este efecto, sugerir también la conveniencia de que dicha 
ley reglamentaria, sea dictada previa consulta a las sociedades 
profesionales de la arquitectura o ingeniería sanitaria, en vez 
de designarse comisiones especiales; ello sin perjuicio de la 
oportuna realización de una reunión conjunta para discutir 
sobre cuestiones que pudieran ofrecer duda o discrepancia. 
Interesar, al mismo tiempo, a la Municipalidad de Santa Fe 
y al Banco Hipotecario Nacional, a este último por interme- 
dio de la C. D. Central, en la adopción, dentro de sus res- 
pectivas órbitas, de las medidas pertinentes, tendientes a fa- 
vorecer con la máxima preferencia la edificación en “Pro- 
piedad Horizontal” para viviendas, en forma tal que la ma- 
yor inversión que actualmente ésta requiere, sea compensada 
con las ventajas y facilidades que podrían concederse, tales 
como la afectación a ese fin, de zonas urbanísticamente ade- 
cuadas, exceptuándolas de las restricciones sobre desalojos; 
la preferencia para el aprovisionamiento de materiales crí 
cos; la reducción de tasas o impuestos y eximisión de los de- 
rechos al consumo, la adecuación del reglamento de edif 
ción; el acuerdo de préstamos por el costo real de la edil 


etcétera, todo ello en las condiciones que mejor consulten los 
intereses del Estado. 


Conferencia sobre urbanismo en Mar del Plata 


Con la presencia de una selecta concurrencia tuvo 
lugar en la sala del cine Pueyrredón un acto organizado 
por el Centro de Ingenieros y Arquitectos, en el curso 
del cual el presidente del mismo, arquitecto Carlos A. 
Varela, tuvo a su cargo una charla sobre urbanismo, la 
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que se completó con una exhibición cinematográfica 
afín. 

En su disertación, el arquitecto Varela, luego de re- 
ferirse a los motivos centrales que originaron el acto, 
se ocupó del crecimiento desordenado de la ciudad 
que se está llevando en forma de parecerse a Buenos 
Aires, comenzando así a no cumplirse el primer im- 
pulso del hombre que la visita en procura de unos 
días de bienestar, Luego de relatar detalles de inco- 
modidades de la población en la Capital Federal y 
que se están incorporando ya a ese medio como 
norma, el orador pasó a ocuparse de los peligros que 
entraña la falta de un plan orgánico para el normal 
crecimiento de la comunidad marplatense y como ver- 
dadero propósito que persigue la entidad, interesar a 
todos en el plan e interiorizarlos de lo beneficioso que 
resultará el aporte de su contribución para lograrlo. 
Debemos tomar el ejemplo —agregó— que nos dan 
otros países del mundo, como Inglaterra donde hasta 
la última aldea tiene un plan que rige su crecimiento 
y donde el urbanismo no es algo que concierne a las 
autoridades oficiales exclusivamente, sino que el pue- 
blo ha reaccionado y ha advertido sus enormes bene- 
ficios y lo apoya entusiastamente. El habitante de allí 
sabe que su casa debe estar ubicada adecuadamente y 
de acuerdo a sus intereses y a los de la colectividad, 
comprobando las autoridades comunales que las obras 
de remodelación de la ciudad-no les cuesta a los habi- 
tantes ni un penique más de lo que se gasta sin plan 
previo en forma de contribuciones municipales. Es por 
alcanzar ese beneficio que este centro pone al descubier- 
to el estado crítico de la ciudad en materia urbanística 
y reitera a sus conciudadanos con inquietudes y que es- 
pontáneamente velan por los bienes impersonales de 
la comunidad a aunar esfuerzos y trabajar en relación 
directa con las autoridades y los técnicos en la medida 
de sus fuerzas y conocimientos. 

Finalmente, tras algunas consideraciones complementa- 
rias, el arquitecto Varela, expresó: 
El futuro de Mar del Plata está en que cada uno de 
sus habitantes comprenda que los planes reguladores, 
como ha dicho Le Corbusier, demuestran que para 
asegurar los beneficios indispensables de la libertad 
individual, que para nutriros de la pujanza colectiva, 


que para acabar de una vez por todas el frenético 
malgasto de energías de las actuales aglomeraciones 
urbanas, es necesario preparar la realización de em- 
presas comunales y que será necesario extirpar la in- 
felicidad de millones de seres afectados por la incuria 
y el egoísmo. 


Extracto del anteproyecto del Decreto Ley 
modificatorio del régimen de Previsión para 
Profesionales 


19) La ley será exclusivamente para profesionales universi- 
tarios, 

2) La ley será obligatoria para toda persona que tiene título 
habilitante, aun para aquellas que aportan a otras cajas. Las 
condiciones para jubilarse serán: 60 años de edad y 30 años 
de aportes efectivos. Á los que no hayan efectuado el aporte 
efectivo de 30 años, podrán jubilarse con la siguiente escala 
de reducción 

Tiempo de aportes efectivos 


Deducción 


De 5a 9años 50 % 
» Wal , 40 % 
. 16a20 $ 30 % 
AE 20 % 
, 2622 , 10 % 
» 30 0 más años 0% 
3) Los aportes no serán proporcionales a las entradas de cada 


afiliado, sino por categorías a elección. De acuerdo a las cate- 
gorías será el haber básico de cada jubilado. 


Categorías Aportes Haber básico mensual 

sao $ 190.— 
sE $ 200. 

E $ 300.— 
“D»” $  400.- 

SEP $ 500.— 
sepa $ 750.— 
“Gr $ 1.000.— 


49) La Caja contará con otros recursos de los cuales el. más 
importante será una tasa, en forma de estampillado, cuyo mon- 
to será proporcional a los honorarios percibidos y de acuerdo 
a una escala, 

59) Los beneficios que tendrán los afiliados serán, aparte del 
haber básico mensual para los jubilados, los siguientes: 

A) Beneficio de retiro por invalidez. 

B) Subsidio por enfermedad. 

C) Préstamos y financiaciones del Departamento de Ayuda Fi- 
nanciera, 

Los causas-habientes de los afiliados fallecidos tendrán derecho 
a pensión. 

Los socios que deseen una mayor información sobre este Pro- 
yecto-Ley pueden concurrir a la Secretaría de la Sociedad Cen- 
tral de Arquitectos, donde se le facilitarán para su consulta, 
los ejemplares completos del mismo. 
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Usted, que como todo profesional moderno 
posee el caudal de conocimientos necesario 
para que las cosas “no salgan torcidas” en su 
obra, conoce también perfectamente la impor- 
tancia que tiene la pintura para una impecable 
terminación, 

Porque sabemos ésto le recomendamos usar 
las mundialmente famosas pinturas SHERWIN- 
WILLIAMS, que son la garantía más completa 

de calidad, protección, rendimiento y belleza. 
Usando pinturas SHERWIN-WILLIAMS tendrá 


1 Pe una seguridad más de que todo “saldrá derecho” 
en su obral 
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SHERWIN WILLIAMS ARGENTINA S.A, 


Alsina 1923 T. E. 47-3056 al 3059 Buenos Aíres 
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gargantas, plafones, apliques 
DECORACIONES MODERNAS EN STAFF 
COLOCAMOS GARGANTAS EN EL DIA SIN 
OCASIONAR MOLESTIAS Y SIN INTERRUMPIR 
LAS ACTIVIDADES . REFECCION Y MODERNIZA- | 
CION DE AMBIENTES (CIELO RASO SUSPENDIDO] 
CONSULTENOS SIN COMPROMISO 


JLUMINACION MODERNA 


PAVON 1219 - T. E. 26-5864 


TRABAJOS ASFALTICOS EN GENERAL 
AISLACIONES. DE SOTANOS 
IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS 


EN CHAPAS GALVANIZADAS, 
ACANALADAS Y LISAS 


THE ANGLO ARGENTINE IRON Co. Ltd 
PEDRO DE MENDOZA 3865 
BUENOS AIRES 


PUBLITEC 


una verdadera 


Lluvia!.. 


NUEVA Y 
_ REVOLUCIONARIA 


e hará agradable su baño 


UBRE” al ducharse, 
que se abre en cono. 
la afectan las.aguas duras 
on residuos minerales. 


UNA MARCA INCONFUNDIBLE - UNA CALIDAD INSUPERABLI 


PIDA FOLLETO IMPRESO 


MATERIALES - PROVEEDORES - INSTALADORES - GREMIOS 


Esta sección destinada a los arquitect 


AIRE ACONDICIONADO 


Baltasar F. Gómez 
Uruguay 145, T. E. 45.1362 y 0458. 


AISLACIONES 


Vermiculita "Pampa" 
Lavalle 1523, T. E, 40-2002. 


CARPINTERIA EN MADERA 
PARA OBRAS 
Haldar. 


Pueyrredón 1265, Bánfield. 
T. E. 242-3086, 


CARPINTERIA MECANICA 
INSTALACIONES Y DECORACIONES 


Bermúdez Hnos. 
Ramón L. Falcón 5228. T. E. 69-6970. 


CARPINTERIA MECANICA 
Carmec S. R. L 

Molinedo 872, Valentín Alsina. 
T. E. 72-7572 (Provisorio). 


CARPINTERIAS MECANICAS 


Suc. Juan Gaetani 
Quito 4241. T. E. 88-5000 


ELECTRICIDAD. MATERIALES 
Alma. 


Av. Ldor. Gral. San Martín 8066. 1. E 


70-8981. 


ELECTRICIDAD Y MECANICA 


Guido Casazza y Hno. 
Agrelo 3369. T. E. 45-1787. 


HERRERIA ARTISTICA DE OBRAS 


Luis Toglíabue S, R. L. 
Neuquén 2748, T, E. 63 Volta 1400 


CALEFACCION CENTRAL 


Osvaldo Calza 


Quemadores de petróleo 
Instalaciones a vapor y agua 
Radiadores 

Calderas 

Tanques intermediarios 


J. B, AMBROSETTI 287 
7. E. 439-0119 


INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 


B. Bergonzo y Cía. 
Cevallos 906. T. E. 23-7770, 


INSTALACIONES ELECTRICAS() 


Organización M. A, Re 
Alberto H. Chiarenza y Cía. 
Cervantes 3295. T. E. 50-6247, 


INSTALACIONES DE GAS 
Nicolás Matula. 


Gral. Eugenio Garzón 4624. T. E. 67-1284, 


INSTALACIONES GENERALES 
Y EQUIPOS 


Agar Cross y Cia. Ltdo. 


Paseo Colón 515. T. E. 33-7501, 34-7091. 


INSTALACIONES SANITARIAS 


Constructor Miguel Rodolfo Soler. 
Bahía Blanca 3470, T. E. 50-5763, 


INSTALACIONES SANIRARIAS 


Salvador Libertini. 
Nazarre 5063. T. E. 53-8725. 


MATERIALES CERAMICOS 
Alberdi S. A. (Guglielmoni). 


Av. de Mayo 634, T. E. 34-2792/2793. 


MOSAICOS, ESCALERAS Y AZULEJOS 


Y. Moltrasio e Hijos, S. R. L. 
Federico Lacroxe 3335. T. E. 54-1868. 


PILOTES 


Vibro - Vibrex Sudamericana. 
Leandro N. Alem 619. T. E. 31-9281. 


PROPIEDAD HORIZONTAL - MENSURAS 


Javier $. Romasanta 


CABEZON 2879 
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principalmente, para sus especificaciones, se ha iniciado con el propósito de formar una 


guía cuyo sistema de clasificación permita determinar rápida y eficazmente a los elementos de la construcción. 


PISOS PARQUETS 


Casa Domy. 
Sarmiento 3027. T. E. 86-9460. 


PISOS PLASTICOS 


Casa Domy, 
Sarmiento 3027. T. E. 86-9460. 


PROPIEDAD HORIZONTAL - MENSURAS 


Agr. Javier S. Romasanta. 


Cabezón 2879. T. E, 50-3059. 


PUERTAS LEVADIZAS 


Marlaire. 
Neuquén 1354. T. E. 66-3845. 


REVESTIMIENTOS DECORATIVOS. 
REVOQUES 


Fulget. 


Florida 633, 3%. T, E. 32-9436 y 7196. 


Plasto Crele. 
Defensa 1220, T. E. 34-5531. 


Granilit_ (lggam). 
Defensa 1220. T. E. 34-5531. 


REVESTIMIENTOS SANITARIOS 


San Lorenzo. 
Corrientes 316, T. E. 31-9886, 


Fama, Catlaneo y Cía, 


Maipú 245, T. E. 34-6204/6225/6381. 


REVESTIMIENTOS SANITARIOS 
SAN LORENZO Y HURLINGHAM 


Casa Domy. 
Sarmiento 3027, T. E. 86-9460. 


AGRIMENSOR 


T. E. 50-3059 


Petersen, Thiele y Cruz 


Sociedad Anónima de Construcciones y Mandatos 


BUENOS AIRES MENDOZA 
Pasaje La Rural N* 175 Calle San Martín 1347 
T. E. 45 - 5811 T, E. Mendoza 14350 


PILETAS e BOTIQUINES 9 BRNADERAS e LAVATORIOS e BIDITS e ¡NODOROS e 


años al servicio de 
TOS e INGENIEROS 
CLOAQUISTAS 

ETC. en la provisión de 


(TEFACTOS PARA OBRAS SANITARIAS Y CONSTRUCCION 


SEGUROLA 53/57 e BUENOS AIRES e 1, E. 67 - 8081/82/83 


SI208 e SréJdiNvg e SINIMIIOS e 8 e SOMINZY e Svi3iá e vISIONou8 e OOVINYAVO O4YIM e DININIIO2OI4 


BALTASAR F. GOMEZ 


AIRE ACONDICIONADO 
CALEFACCION Y AFINES 


Oficinas y Talleres: 


URUGUAY 145 T. E. 45-1362 y 45-0458 


Cavassotto Hnos. y Cía. 


Empresa de pintura 
y decoraciones 


OLAZABAL 1771 T. E. 76-0673 


SUCESORES DEL 
DR. MARTIN FERREYRA 


PROPIETARIOS DE 
LAS CANTERAS DE 
MALAGUEÑO (F. N. G. B. M.) 


Y UNICOS FABRICANTES 
DE LA 


CAL 
MALAGUEÑO 


LA MAS BARATA POR SU 


TUCUMAN 715 
T. E. 32 - 6147 
BUENOS AIRES 
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DURAS Y PERFILES *“sACcE 
a los frentes de negocios, etc. 
COLUMNAS 
a bre mostradores 
para mamparas Sol 
CREMALLERAS Y MENSULAS 
para vitnnes 
RIELES Y COLIZAS 
para puertas conedizss de 
MANIJONES 


para puertas de entrada de negocios 


MOL 
par: 


oficinas 
e co, cobre 0,16 
“inoral” y “Andi 


SOLICITE REPRESENTANTE A: 35-3057 


CORRESPONDENCIA A: 
SARMIENTO 1236-Bs-AS. LA CORREO 1699 


CANILLA 


4PROBADA 
POROS.N 


EN CONSTANTE SUPERACION 


PREMIADA EN LA EXPOSICION DE GANADERIA INDUSTRIA Y COMERCIO 
CON lec. PREMIO Y MEDALLA DE ORD, ROSARIO AÑO 1854 


EN VENTA. EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO 
ACCESORIOS SANITARIOS DIQUE 


UNA ORGANIZACION AL SERVICIO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS - 
NAZCA 1680 -T.E.59-3044-4270 -BS.AS. 


—— 


Le Cabrejas 


BRONCERIA 


fabricación de todo lo relacionado con la broncería 
moderna. Trabajos sobre planos, proyectos y dibujos. 


ILUMINACION 


la mejor calidad y variedad de gustos en ¡lumi- 
nación moderna, fluorescente e incandescente. 


ALSINA 2842 


EXPOSICION Y FABRICA T. E. 97-8253 


SS 
SN 
NN 


ZÉ UUAMUAMURO LES 


AZULEJOS OPALINA "'HURLINGHAM"' 
PISOS PARQUETS 
AZULEJOS “SAN LORENZO" 


Avda. Libertador Gral. San Martin N 7400 
T. E. 70 NUÑEZ 5100, 5200, 4783 y 1915 


SONO 
S 
el calefón 


S 
Heine 
tiene SOMBRERO 
porque esta 


HECHO 
CON 
CABEZA 


y porque el sombrero 


es EL PULMON DE 
TODO BUEN CALEFON! 


2 : 


O 


clica del calefón Heineken 


po id ao E 


COMIUSTO! 
NORIA 


pi 


REGULACION DEL 
TIRAJE EXCESIVO. 


REGULACION 
TRAE EXCESIVO 


VienTÍ 
AV.EDISON 
EN VENTA nas EN LAS BUENAS Ed DEL RAMO 


Para todo tipo 
de Construcción 


Su Mejor Guía de 
Especificaciones 


Artefactos sanitarios 

Cocinas y Calefones 

Muebles metálicos 

Lavarropas industriales y fomiliares 

Refrigeración centralizada 
e industrial 

Heladeras eléctricas y de 
kerosene “Empire” Familiares 
y comerciales 

tuo . Calderas y Radiadores p 
TARios Bombas "Worthington” centrífugas 
y de pozo profundo 

Bombeadores de todos los tipos 

Acondicionamiento de aire "York" 

Materiales de fibro-cemento 

Techado asfáltico "Agartech" 

Materiales aislantes 

Ladrillos refractarios 


Ferretería y herramientas 
Caños y Accesorios galvanizados 


Artículos para el hogar, etc. etc. 


Un variado y selecto surtido de especialidades 
para la actividad constructiva... respaldadas por 
un sello tradicional de confianza y responsabilidad. 


EXPERIENCIA Y 


ANTE AGARCROSS5C0, 


BUENOS AIRES ROSARIO 
BAHIA BLANCA + TUCUMAN + MENDOZA 


E ORTELL y Cia. RL | 
Cap. m$n. 1.000.000,00 ALBERDI Ss. A. 


Las — innumerables 
“ instalaciones de 
calefacción, agua TEJAS 
caliente central, 
quemadores de pe- 
tróleo y aire acon- BALDOSAS 
dicionado ef 
das por E. 
y Cia, S. RL, 
representa la ma- 
yor garantía de 
soriedad y compe- 


LADRILLOS 


tencia. 
Unico representante on Buenos Aires: 
. a GUGLIEIMONI $ A 
calefacción 
. AVENIDA DE MAYO 634 . PISO 1* 
HOLMBERG 3239-89 BUENOS AIRES To o PEATIA 23 ió id 3 


T. E. 51-0304-2175 y 52-1473 


Estufas de Mármol 
DE TODO ESTILO 
iO 
JOSE A. LOPEZ 

al 40566 


COLOCAR 
AZULEJOS 
Y MAYOLICAS 


SAN LORENZO 


AZULEJOS 
y MAYOLICAS 


SAN LORENZO 


Productos de CERAMICA SAN LORENZO 1.C.S.A. 
En) Informes: VILLEROY £ BOCH S. A. Com. Arg. 


Corrientes 316 - Buenos Aires - T. E. 31-9886 


INDUSTRIAL — | COMERCIAL 


ARTURO RIZZA 
PUEYRREDON 335 T. E, 62-7547 y 688-5575 


un diseño para 
aplicación 


Us 


MODELO Nt 112 


»opunbodoso qe 


motivos decorativos 


muebles modernos 


E ADOMLO Nr 56) 


gabinetes y aparatos 
diversos 


radiadores » calefacción 330: Hepsrtunja, yatisdod “de 
modelos que entran en nuestra línea 
E paneles - tabiques de fabricación, nos permite 
. suministrar a nuestros clientes el dibujo 
plafones 2 apliques que mejor satisfaga su gusto. 


A pedido, se confeccionan en 
woterialos diversos: 
ro » bronce 
+ cartón prensado 
yyy refrigeración - ventila- plásticos, etc. 
ción y en las medidas que se requieran. 
Solicite nuestro 

UN] aleros - pérgolas catálogo, que ilustra 

sobre los perforados diversos. 


arañas - lámparas 


muebles de jardín 


moro a 


protección de ventanas 


moono ma 


TALLERES METALURGICOS 
Y' FABRICA DE ZARANDAS 


Shulman finos. LA PERFORAMETAL 


Soc. Resp. Lida. - Cop. $ 800.000.- 
Adm, y ventas; B (ANO 949 . T. E, 38-1467 y 9970 
Fébrica en Florida: Hipólito Yrigoyen 4235 - F. C. N. G. B. 


MODELO pe 33 


RS 


PARQUET 
BI 
alba 


PERRO 
PPPIRASIAIAAES 


Frentes - Interiores - Piscinas - etc. 
IN -SUS- TI -TUI- BLE. 


=, en lo construcción moderna 


Pora Pisos Pertectos Pida P. orquet 
artalba 


' EXPOSICION Y VENTAS: ARTALBA - CORRIENTES 1740... T. E. 32.9824 


REVESTIMIENTO VENECIANO 


EMPRESA DE PINTURA Calefacción BABY 
“FRENOCOLIT” SUCESOR DE LANG y Cin 


CALEFACCION CENTRAL, AGUA CALIENTE 


E. A. ANDERSON y Cía. (ARGENTINA) S. R. L. Y PETROLEO 


(Capital $ 1.500.000) 


VENEZUELA 691 T. E 30-5071 
GUAYAQUIL 131 1. E 60-9133 


LO MAS PERFECTO EN PREMOLDEADOS DE HORMIGON 


Pisos, claraboyas y 
tabiques traslúcidos 
con baldosas de 
Placas estructurales. vidrio supertemplado 

"BALDFOR" (Reg.). 


Aloiso Abelodo 


RL. - Cap. $ 100.000.- m/n. 


Revestimientos para 
frentes en placas o 
ejecutados en obra. 


Ventanas, mamparas y persianas de hormigón, vigas y losetas para techos, 
duelas, natatorios, silos, tanques australianos, losetas para pisos, postes, 
verjas, cercos, estructuras especiales. 


Avda. Centenario 935 - San Isidro, T. E.. (San Isidro) 743 - 0134 


EN SUS FUNDACIONES 


Pilotes VIBRO 


VIBREX SUDAMERICANA S. A. l. C. 


Av. LN. ALEM 619 (Piso 1*) T. E. 31 -9281 


el probl 

e lema del 

lucionando poc, teria Prima sa 
e a poc 


A 1d quí 
dl BE o 


FABRICA ARGENTINA DE CAÑOS DE ACERO 
E INDUSTRIAS ELECTRO METALURGICAS 


MAURICIO SILBERT S.A | 


ESTABLECIMIENTO FABRIL FUNDADO EN 1909 


SC 


Boletín informativo mensual de la 
Sociedad Central de Arquitectos 


Montevideo 942 / t.e.42-2375 / Buenos Aires 


Comisión Directiva 


E Presidente, Federico A. Ugarte; vicepresidente 1%, Alberto Ricurj 
vicepresidente 2*, Carlos Vilar; secretario general, Luis A, Ver- 
mier] López, prosecreta 

ue García Miramón; protesorero, Eduardo 

ulares, Juan F, Arrastía, Alejandro Billoch Newbery, Horacie 

Ernesto J. Manzella y Rafael Ricardo Grariani; 

vocales suplentes, Carlos E. Bullrich y Juan Manuel Borihagaray; 

vocal aspirante titular, señor Rodolfo Reyna; vocal aspirante su= 
plente, señor Héctor Monacci. 


Comité de Revista 


A. Méndez Mosquera, Rodolfo E, Moller, Amadeo Ribero. 


Supervisión gráfica: C. A. Méndez Mosquera. 


SUCURSAL Y ADMINISTRACION: 
APOLINARIO FIGUEROA 254 — T. E. 54-6962 


| Eduardo J, Sarrailh, Alfredo P. Etcheverry, Odilia E. Suárez, Carlos 


CARPINTERIA METALICA - HERRERIA Y BRONCERIA ARTISTICA SOC. DE RESP. LTD. 
MUEBLES Y ARTEFACTOS DECORATIVOS Capital $ 585.000 m/n. 


FABRICA Y OFICINA TECNICA: A. MAGARIÑOS CERVANTES 1752-62 - T, E. 59-0406 y 6466 


PARA REVESTIMIENTO be: FRENTES - PISOS - ESCALERAS - PILETAS De NATACION - etc 


MOSAICO CERAMICO VENECIANO 


propucro De: LOZADUR cranoes Fagricas INFORMES: FLORIDA 835 - ofic, 323 
ARGENTINAS DE CERAMICA S. A. T.E. 32-8611 . Bs. Aires 


'ALLERES GRAFICOS «TORFANO- 
E CASTRO BARROS 130-BS AIRES 


